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Artysta plastyk. projektant form przemysłowych 


W okresie PRL działacz opozycji antykomunistycznej. od 19 
wieloletni przewodniczący Sekcji Wzornictwa Przemysłowego ZPAP w Krakowie. twórca Sekcji Sztuki 
Projektowania Okręgu ZPAP w Krakowie i członek Rady Artystycznej Zarządu Głównego ZPAP. Organizator i 
współautor szeregu wystaw. 
W latach 90-tych Rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki ds. wzornictwa przemysłowego. 
Za swoją działalność opozycyjną odznaczony medalem "Dziękujemy za wolność”. 


73 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków. 


Ukochany Ojciec, Dziadek i Teść 


Msza Święta żałobna odbędzie się w poniedziałek 15-tego lutego 2021 
o godzinie 10 rano w Kościele św. Brata Alberta w Mnikowie. 
Odprowadzenie zmarłego na miejsce pochówku na tynieckim cmentarzu parafialnym 
nastąpi o godzinie 11-tej. 


Pogrążeni w smutku dzieci z rodzinami 


